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Kynsistori yw an termyn kyns tus dhe dhalleth skrifa, yntra 12,OOOKOK ha 3000KOK. Traow dhiworth 
kynsistori yw henwys kynsistorek. Kynsistori a yll dalleth gans gwrians an ollvys mes styr an ger moy yn 
fenowgh yw an termyn gans kroaduryon byw war an norvys. Arghpedrevanes yw ensampel a enyval 
kynsistorek ha tus gynsistorek yw henwys tus-fow treweythyow. Ny wodhon lies tra a-dro dhe gynsistori 
drefen nag esa an dus ow skrifa. Ni a woer neb tra a-dro dhe gynsistori awos mires orth traow avel toulys, 
eskern ha lymnansow-fow . Kynsistori a dhiwedhas yn tyleryow ken dhe weythyow ken pan dhallathas tus 
skrifa. 

Yn oos kynsistorek tus a vewas yn bagasow henwys kordhow, ha trigys ens yn fowys ha tyldys (chiow 
gwrys a greghyn). Yth esa toulys sempel dhedha, gwrys a brenn hag eskern, ha toulys rag treghi, gwrys a 
veyn (avel kellester). I a wrug devnydh a'n toulys ma rag helghya ha gul traow sempel. I a wrug tan yn lies 
fordh, hag i a geginas boos hag omwitha tomm ryb an tan. 
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